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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني )  - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  6252 - حكم من انقطع عليه الماء أثناء الوضوء وأتممه في مكان آخر - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  شخص بدأ في الوضوء لبعض اعضاء جسمه فانقطع عليه الماء فذهب الى مكان اخر واكمل ما تبقى من اعضاء جسمه فهل هذا الوضوء صحيح؟ اذا كانت مدة غير طويلة تمام
  -
    
      00:00:00
    
  



  اذا كانت المدة الفاصلة خفيفة فلا بأس والا فليعيدها من اوله
  -
    
      00:00:15
    
  



